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RCM Lux I S.a r.l. 
en liquidation 

Societe a responsabilite limitee 
287-289, route d'Arlon L-1150 Luxembourg 
RCS Luxembourg B 180567 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES 

DU 30 DECEMBRE 2016 


1. La liquidation de la societe RCM Lux I S.a r.l. est cloturee. 

2. Decharge est accordee aux liquidateur et commissaire de liquidation pour I'execution de leurs 
mandats. 

3. Les livres et documents sociaux sont deposes au 6, rue Eugene Ruppert ,L-2453 Luxembourg et y 
seront conserves pendant cinq ans au moins. 


Extrait certifie sincere et conforme 


